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NICOLLA ELONGATA N. SP. 

(DIGENEA , COITOCAECIDAE), 

PARASITE ZTONOS TRICIRRATUS 
(BRUNNICH , 1768) (TELEOSTEI) 

Par Claude MAILLARD 

Au cours dc recherches sur les Trematodes parasites des Poissons du golfe 
du Lion, nous avons trouve, dans le tube digestif d 'Onos tricirratus (Brunnich, 
1768), une nouvelle espece de Digene, appartenant a la famille des Coitocae- 
cidae Ozaki, 1928. 

La taille des treize Onos tricirratus examines variait dc 13 a 37 cm (moyenne : 
19 cm) ; trois seulement, parmi les plus grands specimens, etaient parasites. 
Nous donnons ici une description de ce parasite. 


Nicolla elongata n. sp. 


Hote : Onos tricirratus (Brunnich, 1768). 

Habitat : intestin moyen. 

Materiel etudik : 20 individus montes in toto ; 2 debites en coupes seriees 
transversales. 

Mensurations (moyennes calculees sur les 20 individus montes in toto) : 


Longueur du eorps : 3,14 mm — 5,82 mm (moyenne : 4,70 mm) 

Largeur du eorps : 0,480 mm — 0,792 mm (moyenne : 0,660 mm) 
Epaisseur (mesuree sur eoupes) : 0,250 mm 

Diametre de la ventouse orale : 0,108 mm — 0,165 mm (moyenne : 0,142 
Diametre de la ventouse ventrale : 

a) longitudinalemenl : 0,212 mm — 0,270 mm (inoyerine : 0,227 mm) 

b) transversalement. : 0,243 mm — 0,345 mm (moyenne : 0,257 mm) 
Distance ventousaire : 0,296 mm — 0,627 mm (moyenne : 0,460 mm) 
Rapport ventousaire : 


Ventouse orale 
Ventouse ventrale 


0,3 — 0,9 (moyenne : 0,5) 


mm) 


Diametre du pharynx : 0,072 mm — 0,117 mm (moyenne : 0,100 mm) 
Longueur de l’cesophage : 0,168 mm — 0,387 mm (moyenne : 0,254 mm) 
Diametre de l’ovaire : 0,100 mm — 0,185 mm (moyenne : 0,145 mm) 

Diametre des testieules : 0,200 mm — 0,297 mm (moyenne : 0,250 mm) 
Longueur de la poehe du eirre : 0,600 mm — 0,810 mm (moyenne : 0,680 mm) 
Longueur des oeufs : 0,060 mm — 0,075 mm (moyenne : 0,065 mm) 

Largeur des oeufs : 0,036 mm — 0,04 4 mm (moyenne : 0,042 mm) 
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Fig. 1 . — I\irolla elongata : 
animal in toto vue ventrale. 


Description (fig. 1) 

Le corps allonge, aplati dorso-ven- 
tralement, est d’une couleur blanc-jau- 
natre. La largeur est a peu pres la 
meme sur presque toute la longueur du 
Yer sauf au niveau de la ventouse ven¬ 
trale ou il existe un renflement ; l’extre- 
mite anterieure est plus effilee que 
l’extremite posterieure. 

La cuticule relativement peu epaisse 
(0,007 mm) est depourvue d’epines. La 
musculature sous-epidermique est assez 
developpee, en particulier les fibres 
musculaires longitudinales. Le paren- 
chyme entourant les organes est dense. 

A l’cxtremite anterieure, la ventouse 
orale, spherique, a son ouverture dirigee 
ventralement. Au contraire l’acetabu- 
lum ventral, ovo'ide, situe dans le quart 
anterieur du corps, a son grand axe 
transversal ; son ouverture est aussi 
allongee transversalement. 

Au fond de la ventouse orale s’ouvre 
la bouche qui se continue par un court 
pre-pharynx entoure de quelques fibres 
musculaires. Au pharynx globuleux 
succede un long cesophage, entoure lui 
aussi de fibres musculaires, circulaires 
ct longitudinales. 

Le tube digestif se divise en deux 
branches laterales tubulaires a lumiere 
reguliere assez etroite. Cette division 
s’effectue en avant de l’acetabulum ven¬ 
tral. Les deux branches se rejoignent en 
arc de cercle dans la region posterieure. 
L’epithelium qui borde la paroi de ces 
branches intestinales est forme par de 
hautes cellules digestives. 

L’appareil reproducteur male (fig. 2) 
comprend deux testicules situes dans 
l’espace intercaecal post-ovarien. Globu¬ 
leux, de taille sensiblement egale, ils 
sont places l’un derriere l’autre. De 
chacun de ces testicules part un canal 
deferent tres fin. Ces deux canaux 
remontent vers Tavant de part et 
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0/2 mm 


Fig. 2. — Xicolla elongata : detail, vue dorsale. 
C.d., canal deferent ; C.I., canal de Lanrer ; G.m., glandes de Melilis ; GJ 
G.v. : glandes vit ellogenes ; M. f metraierme ; ()., a»uf; CK, oesophage 
Ov., ovaire ; P.c., poclie du cirre ; K.s., receptacle seminal ; T., testicule ; 
ducte impair ; V.s., vesicule seminale ; V.v., ventouse ventrale. 


P., glandes prostatiques 
; O.g., orifice genilal 
V., vessie ; V.i,, vitello 
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d’autre de l’axe du corps ; le canal du lesticule posterieur se trouve du cote 
droit du corps, celui du testicule anterieur sur lc cote gauche. 

Les deux canaux deferents s’unissent en penetrant dans la poche du cirre 
sans former de vesicule seininale externe. D’apres R. Ph. Dollfus (1960), 
ce caractere permet de differencier les genres de la famille des Coitocaecidae. 

Debutant cn arriere dc l’acetabulum ventral, la poche du cirre comprend 
une vesicule seminale interne et un cirre assez long entoure de glandes pros- 
tatiques. Elle debouche dans l’atrium genital qui s’ouvre ventralement en avant 
de l’acetabulum ventral, au niveau de la bifurcation intestinale mais legerement 
sur la gauche par rapport au plan median. Sur certaines preparations la partie 
atriale du cirre est evaginee. 

L’appareil genital femelle comprend un ovaire pre-testiculaire de forme 
spherique, situe ventralement dans Pespace interca3cal un peu cn avant du 
milieu du corps. Sur sa face anterieure part un oviducte qui se dirige dorsa- 
lement et legerement vers la droite oil il fait un coude qui le ramene sur le 
plan median. La, il forme le carrefour genital avec le receptacle seminal et le 
canal de Laurer. L’oviducte repart vers Pavant puis vers la gauche du corps, 
ou, toujours dorsalement, il fait une boucle au sommet de laquelle il regoit le 
vitelloducte impair. L’ootype, peu marque, est entoure par des glandes de Mehlis 
situees dans Pespace intercsecal. 

De Pootype part un uterus court, a paroi mince et le plus souvent empli 
par de gros oeufs. Dirige vers Pavant, ct tout entier pre-ovarien, il donne dans 
sa partie anterieure un metraterrne qui, dorsal par rapport a Pacetabulum, 
vient deboucher a Patrium genital. 

Le receptacle seminal, dorsal, est une poche allongee transversalement en 
avant de Povaire. Sur la ligne mediane il communique avec l’oviducte par son 
bord anterieur. Du carrefour genital part un canal de Laurer qui, apres quelques 
circonvolutions, debouche dorsalement a Pexterieur. Son ouverture est situee 
a gauche par rapport au plan sagittal et un peu en avant de Povaire. 

Les glandes vitellogenes sont constitutes par des follicules assez gros et assez 
disperses. Ces follicules, entourant les branches intestinales, debutent en arriere 
de la poche du cirre et sont plus denses apres le deuxieme testicule. 

Les vitelloductes transverses formes au niveau de Povaire se reunissent dans 
un reservoir vitellin d’ou part le vitelloducte impair qui se jette dans l’oviducte. 
Les oeufs sont ovoi'des et d’assez grosse taille. 11s possedent unc coque epaisse 
et ne semblent pas avoir d’opercule. 

Le systeme excreteur comprend une vessie tubulaire tres longue. Situee au 
milieu de Pespace intercsecal, elle devient dorsale au niveau des testicules. 
Elle debute immediatement en arriere de Povaire et aboutit a Pextremite pos- 
terieure. On trouve tres souvent dans la partie terminate un ou deux granules 
refringents. 

Discussion 

L’anatomie generate et la disposition des branches intestinales, unies poste- 
rieurement, nous permettent de placer ce parasite dans la famille des Coito¬ 
caecidae Ozaki, 1928. 

D’apres le travail de R. Ph. Dollfus (1960), oil est proposee une classifi¬ 
cation des differents genres de la famille des Coitocaecidae, ce parasite doit 
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etre rapporte au genre Xicolla Wimewsky, 1934. Eli effet, Doli.fus differencie 
le genre Xicolla des genres Coitocaecum et Ozakia par Fabsence, eliez le premier, 
dc vesicule seminale externe. 11 apparait done clairement que nous sornmes 
en presence d’une especc dti genre Xicolla. De toutes les especes de Xicolla 
deja eonnues, aucune ne parait eorrespondre au parasite que nous venons d’etu- 
dier, la plupart ayant ete trouves eliez des Poissons d’eau douce. 

Cependant, Travassos, Freitas et Burmikin ont decrit en 1965 Xicolla 
extrema sur Scomber colias, ct H. M. Overstreet a trouve en 1969 des especes 
nouvoiles de Xicolla sur des Poissons marins du golfe de Floride (= Xicolla 
halichoeri et Xicolla sp.). Cos parasites sc differencient nettement de Fespcce 
que nous avons deeouverle chez Onos tricirratus par la taille de la poche du 
cirre, la longueur et le Ira jet de P uterus. 

Nous considerons done cette espece comme nouvelle et nous nous proposons 
de la nonimer Xicolla elongata n. sp. 

Type ct paratype deposes au Museum national d’Histoire naturelle de Paris 
sous les n os Ti 18 et Ti 19. 


Laboratoire de Parasitologic Cotnparee (Professeur h. Euzet) 
b'aculte deft Sciences , 34-Montpettier 
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